جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





5 : ز المدرسة ٠‏ 042 قم الصفحة من 1 إلى 1 
المديريهة : الكرخ الأولى 2 0 
المدرسة٠‏ اعدادية الطارق للبنين 
الفرع : إحيا /' 
لفرع : إحيائي الدور الأول 20009 














1 | 102041042002 [احمدنمير كافي عثمان || | 82 | 89 | 9816 | 68 | 67 | 59 | | معد | 0 | 0 ( 
2 | 102041042003 _| اسامة باسم محمد مهيدي|11|| | 52 | 76 | صفر | 50 | 50 | 50 | | معد | 0 | 0 0 
3 | 102041042004 _| امير حامد كاظممحسن || 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | ناجع | 599 | 99.83 
4 | 102041042005 | بشار فلاح طالب جاسم 000 | 65 | 72 | 55 | 36 | 50 | 66 | | معد | 0 | 0 | 
5 | 102041042006 | حسين جمال علي هذال 100 | م | 79 | م | م | 69 | صفر | | معد | 0 | 0 0( 
_ 6 ]| 102041042007 | حسين عصام عبد الجليل سعيد |_ | 95 | 100 | 99 | 86 | 89 | 90 | | نجع | 559 | 93.17 
_ 7 | 102041042008 _| شوقي احمد شوقي حسن|__ | 78_ | 95 | 93 | 91 | 87 | 82 | | نجع | 526 | 87.67 
.8 | 102041042010 _ | علي اسعد عثمان رسول | 86_ | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | | ناهج | 582 | 97 0( 
9 | 102041042011 || علي تقي عمارراضي ||| 79 | 85 | 79 | 64 | 82 | 78 | | نجع | 467 | 77283 
0 | 102041042012 | قاضل زهير شھابقهد _____| 58 | 74 | 63 | 50 | 55 | 59 | | تهج | 359 | 59.83 
11 | 102041042013 | كاظم محمد صافي حبيب|1_ | 85_ | 100 | 85 | 92 | صفر | صفر | | معيد | 0 | 0 | 
12 | 102041042014 | كاظم نصر عبد للهكاظم_|1_ | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 98 | | اجج | 594 | 99 | 
13] 102041042015 | كرار محمد نوفل خضير ||| 60 | 82 | 40 | 61 | 50 | 42 | | معد | 0 | 0 ( 
14 | 102041042016 _| ليث حافظ ارحيم عباس |1 | 95 | 100 | 100 | 99 | 96 | 98 | | نجع | 588 | 98 | 
15 | 102041042017 | مصطفىداود صكبان عريبي ||| | 74 | 92 | م | م | م | م | | معد | 0 | 0( 


6 102061042018 _| تاوت عد | مغر | 99 | م | عير | م | ص | ع | 9 | 9 
7 006002019 | يوست مواق عي جم 1 | 59 881 | عت | 35 | ضع | 0إ م | 0 |10 





= اشية انوي 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


